58. Der Erregerstrom.
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1st die Amplitude des einwelligen Flusses. In Fig. 123 ist die Welle des Flusses aufgetragen und zu jedem Wert von <P der Hysteresisschleife der zugehorige Strom i entnommen. Er hat bei .sinusformiger Spannung eine spitze, stark verzerrte Form. Er ist zur Amplitude des Flusses nicht symmetrisch, und die Nulldurchgange
Fig. 123.
-der Stromkurve   sind wegen  der Remanenz   gegen   die   des Flusses voreilend.
Wiirde die Ummagnetisierung ohne Hysteresis nach der mittleren punktierten Kurve OB in Fig. 123 verlaufen, so erhielte man -die synimetrische Stromkurve iu (Fig. 124), die mit dem FluB in Phase ist, die Hysteresis bedingt die um 90° dagegen voreilende Kom-ponente ih. ih und i^ ergeben zusammen -die Stromkurve i in Fig. 123.
Fig. 124.
Der Magnetisierungsstrom kann also in zwei Komponenten zer-legt gedacht werden, i^ ist gegen die Spannung um 90° verzogert ih in Phase mit der Spannung. Das Produkt aus Spannung und ih, jstellt den Leistungsverlust durch die Hysteresis dar. Bei f Um-magnetisierungen in der Sekunde ist er fur die Volumeneinheit
fah = ff fyd® Watt/cm3......(185)Eisenringes (Fig. 119) an eine Wechse spannung angeschlossen, so wird das Eisen durch den Wechselstroi zyklisch ummagnetisiert.
